夺 保 i 正書たか ふ 

この説明書の裏表紙が保証書になつ 
ていまず。内容をよくご確認のうえ、 
大切に保をしてください。 


電さジャーがガス炊飯器 

口。口を RR-035VKT2 - RR-055VKT2 

取扱説明書 



ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みの 
ラえ、正しくお使いください。 





ご友いをつ 

このたびはリンナイ電子ジャー付ガス炊飯器をお買い上げいただきまして、 

ありがとラございます。 

•ご使巧の前に、この取扱説明書をおずお読みいただき、正しくお使いくださし、。 



♦この取扱説明書の裏表紙び保証書になっています。 

内容をよくご確認の上、大切に保をしてください。 

参本製品は家庭用でずので、業務用のよラな使い方をされます 
と蓄しく寿命が短くなります。 

参本製品は国内専用でず。海巧では使用でをません。 
•取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店または 
当社のま社*ま店- 営業所. 出張所にて、再購入して- 
く ださい。 



♦ガスの強义でつつみがを 

カニ巧や、ラつずらでをるおこげはガスなら 
ではの強义、おいしさの証です。 

•保温 

電気で約74での保温温度で12時間程度、おい 
しく保温します。 

•巧きかた 

•洗米すぐ：洗ってずぐのお米をげく場合 



•洗米おき：洗った後、じゅうぶんホ:に 
ひたしたお米を炊く場合 


田 





•各部の名称 . 

♦使用前の華備…… 
♦時計の合わせかた 

使いかた 


を < じ 


まを上のごま意 （おずお守りください)…- 

…-3 

おいしいご飯の豆知識 


お使いになる前に 1 


参お米の準備 . 16 

♦炊飯器の準備 . 17 

参ご飯の炊きかた .. 18 

参予約げ飯 . 21 

•保温. . 23 

参上手にイ呆温しましょう . 24 

參あとかたづけ . 25 

♦お手入れ .. ……26 

困つたとをは 


♦故障*異常の見分けちと処置ち法 . 27 

0i±m. 30 

參個別ガス消費量 . 30 

•外お聪 . 31 

参消耗部品について . 31 

参長期間使わないときは .. 34 

參アフターサービスについて . 34 

♦保証 S . 裏表紙 
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安を上のご注意 



この取扱説明書および製記への表示では製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人々への盾:喜や財産 
への損喜を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。 

その表示と意味は次のよラになっています。内容をよくご理辭してか5本文をお読みください。 


A 危険 


A 警告 


A ミ主思 


この表示を無視しで、誤った取扱いをすると、人力巧 E 亡、重傷を負ラ危険、 
または义がのを険び差し道つで生じることび想定される内容を示しでいます。 


この表示を無視して、誤った取扱いをすると、乂か’死亡、重傷を負ラ巧能性、 
または义災の巧能'性び想定される内容を示しでいます。 


この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人カタ傷害を負ラす能性や物的損害 
のみの発をか’想定される内容を示しでいます。 



給表示については巧のよラな意昧がありまず。 


この給表示は、気をつけていただ去たい 
r を意喚起 J 內容です。 


^この給表示は、してはいけない「禁止」 
内容でず。 


この絵表示は、がず実行していただく 
「強制」巧容でず。 


A 义巧注意 


义気禁止 




接触禁止 


分解禁止 



$ st 電源プラグを 
抜け 



■ガス漏れに気づいた5絶対に义をつけたり、 
電気器具のスイッチの r 入•切 J 、 電源プラグの 
抜を差し、周辺の電話を使用しない。 

炎や义巧で引火し、 '一 f ぶ:^ 

爆発事故を起こずこ 
とがありまず。 1 


(S) 

义気禁止 




■ガス漏れに気づいた5ずぐに使用を中止ずる。 

①すぐに使巧をやめ、ガスをを閉じる。 

⑤窓や戸を開けガスをがに出ず。 偽 

⑤お買い上げの販売店または rpi 

もより©ガス賴者に連絡ずる。 


一媽 




靈311111 譲 L *，'; 

'た；*:三'7 .'ご.../ミで 

ぉ，八‘みが; 

: 卜, ご•，-バ 

導難を. -：• 、.“ :‘町那:む:'が....巧 V .:';:が照巧 
譜 -Wipi ' ' : ' ご/:'ぶみ.个’一二-い 


■使用ガス及び使用電源についてのごま意。 

♦機器が使巧ガス(使用ガスグルーで及び使用電源 (AC100V) に適合しているこ 
とを機器の銘板で確認してください。 

•表示しソがのガス•電源では使用しないでください。不完全燃焼により一酸化炭素 
中毒になったり、爆発着义でやけどしたりずることがありまず。また、故障の原 
因にちな0まず。 

参輯居されたとをにも、巧 く表示のホ容> (例： 13 A の場合） 


♦輯居されたとをにち、巧 
給ガスの種類 • 電源の種 
類が銘板の表示と一致し 
ていることを、必ず確か 
めてください。 

※ガスの種類には都市ガ 
ス数種類と LP ガスとが 
あり、都市ガスにはガス 
グループの区分があり 
ます。 


12 A - 13 A - 

RR-035VKT 2 都ホガス巧 

1 12A [ 13A 1 


© 


( AC1Q0V 50-6QHZ11W > 

「05.06-000001 ) - YS~ 

製造を巧ホ会巧柳澤製作所 
を巧電圧 100V ' 

を格消費覃力 141W ' 


ガスの種類を 
確かめる 


-例 ）05.06 

(2005 年6月製造） 

-使用電源 
消費電力 



i —— — ~ T 館板I 
この機おのな板は本体部の 
[背面Iに張り巧けてあります。 


〇 


ガス種-電源の 
確認 






















■ガスの接続がわからなし儒合はお買い上げの 
販売店またはガス事業ちまでご連結ください。 


■ガス接続部に傷びついたり、巧れや異物が付 
着ずるとガス漏れの原因になりまず。ていね 
いにお取扱いください。 また 、お使いになら 
ないと定は、お買い上げの際に取付け6れて 
いたキャップをはめて < ださい。 

■機器に接続しているガスコードのスリーブ 
(金属部）が置き台などに当ると抜け、ガス 
漏れの原因になります。ガスコードが確実に 
差し込まれていることを確認してくださし、。 


LP ガス • 1 2 A • 1 3 A の場合 


機器本体 


スリーブ 




スコー ド 


〇 


ILP ガスは 2 m な内のガスコードで接続してください。 

ILP ガス • 1 2 A • 1 3 A 1 U がのガス種の場合はネジ接続 
になりまず。接続はお買い上げの販売店で巧いまず。 


■接続は必ず専用のガスコードを使用ずる 

傷んだガスコードは使用しない。 

誤った接続は、ガス漏れや火災の原因となります。 


■設置ずるときは可燃物との距離を確実に離ず。 

义が予防条例で定め5れていまず。おずお守りください。可燃物からの距離が近いと义災の原因となりまず。 
また巧燃'性の壁にステンレス板などを張った場合でも可燃物と同様の距離が必要です。 


♦周囲の壁などが木材のよラな可燃物の場合 

周囲の壁か510閒1む上、 

上ち30加1な上 

離ず。 r == s =¥===== 


〇 



•可燃物の壁から1 OcmlU 上、上方から 
30 cmL ソ上離せない場を 


防熱おを壁に取り付ける。 

※防熱板については、 
お買い上げの販売店 
またはちぶ0のガス 17= 

事業着にお問い合わ 4.5 c 

せぐだざ〇。防熱巧一〜 L ; 


〇 


1 5 cm じし!： 



一4.日 crrV 
r な山 


■機器を設置した後、周辺を改造ずる場合も設置基準を守る。 

吊り戸棚などを巧ける場合も可燃物との距離を確実に離し基準をお守りください。 


巧全上のご注意おずお守りください 




























まを上のごミ主意 


化ずお守りください 





参ふさん-タオルなどを機器にかぶせない。 

不完全燃焼や機器の損傷-义災の恐れがあ0まず。 


A 


义撕ま意 


参分辭-修理-改造は絶対しない。 

修理■改造は高度な尊門知識が必要でず。お宮さまご 
自身では工具を使用して絶対に分解したり修理-改造 
は巧わないでください。異常作動してけがの原因とな 

ります。 み級‘ 物ん 


分谣禁止 




参げ飯中-•快飯直樹こ機器を持ち運ばない。 

炊飯中•炊飯直後の機器は ,，八 . 一'' 
高温のため危険です。転倒ベご… 

オス >• ル W . めけ戶の臣田‘ S パ n な ベ入 ^。V 


ガス栓を 

閉じる 


ずると义が-やけどの原因巧^ 

と！! ます。 為^ 



•新聞紙、ビニールシートなどの熱に弱い敷物の 
上で使わない。 

乂災①原因となります。 


参機器の周进ではスプレー、ガソリン、 
ベンジンなど引义のおそれのあろち/ 
のを使用しない。 ( 

引火して义災の原因となります。 


0 


錢 




义搬主意 






















































参使用後は消乂を確認ずる。 

使用後は必ず消义していることを確かめてください。 
ガス栓ち閉じてください。 


〇 


乾いた巧で 


〇 



參ぬれた手での巧を差しをしない。 

めれた手で電源プラグの抜を差しをしない。感電の原 
因になりまず。 

コンセントに水などがかか5ないよラにしてください。 


磯) 

めれ手禁止 



>ガスコードはガステーブルなどの化の熱源機器 
か51已上確実に離ず。 

距離が近いと高温になり、 ガスコー ドがとけてガス漏 
れの原因になりまず。 



♦コンセントや配線器具の定格を超える使し、ちや、 
交流1 oovum で使わない。 

たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の 
原因になりまず。 ， 


0 


線 


>ガスコード-電源コードは炊飯器や化の機器の 
下側を通さない。他の熱源機器にふれない。無 
理に巧り巧げたり、引っ張ったり、ねじったり 
しない。 

使用時は周囲が高温になり、ガスコード、電源コード 
がとけてガス漏れや感電の原因になりまず。 

み' ' 

- -巧"も 



参電源コードを切断して延長はしない。 

電源コードがコンセントに届く範囲としてください C 
感電ゃ义災などの原因となります。 


0 



參電源プラグは根元まで完全に差し込む。 

差し込みが不完をな場合、感電•発熱による火災の原 
因になります。 



♦使用中の異常に気づいた場合。 

①点义しない場合または、使用中に異常な燃焼、臭気、 
異常音を感じた場合、使用途中で消火した場合は迅 
遠に使用を中止し、ガスおを閉じる。 

③故障表ちと処置ち法 （27 ページ）.故障.異常の見 
分けちと処置ち法に8 -2 日ページ）に従い処置をし 
て < ださい。 

③上記の処置をしても直5ない場合は、使用を中止し 
お貫い上げの販売店またはもよりの当社に連結ずる。 


〇鸣 

ガスをを巧じる 



!■■■■■ 


をを上のごを意おずお巧 D < ださい 















































換気をずる 


參湯沸 器の下では使用しない。 

排気や水蒸気にぶつて湯沸器が 
誤動作する原因となります。 


0 


♦強い風ののき込む所、エアコン等の 
風が直接当たる巧では使用しない。 
故障-巧飯不良の原因となりまず。 




♦車両舶舶での使用はしない。 

使用中に機器が傾いたりし、 

火災ややけどの原因になりまず。 


0 


参炊飯中、炊飯直後はボタン • 操作部 • 取っ手な 
州ホ手を輔れない。 

高温になっていますのでやけどをすることがありまず。 
特にか巧にはさわ!5せない。 



♦機器の周囲に樹脂製品などの熱に 
弱いをのを置かない。 

変形または変色する恐れがあります。 


0 


参の飯中やげ飯直後は、蒸気口に顔や手を近づけ 
ない。又、'炊飯直をふたを開けるときの霧気に 
ま局0 

蒸気□から高温の蒸気や、ふたを開けたとをはを量の 
蒸気びでまずのでやけどをずる /_, 

.恐れ公ありまず。 バ爲韦 


A 

高温注意 



♦炊飯器をこんろとして使用しない。 

過熱*異常燃焼による乂災 
などの原因になります。 

， 


ぶ. 


0 



巧れをとる 


参感熱部はいつちきれいにずる。 

感熱部が巧れていたり、の飯かまとの間に異物がある 
とセンサーが正常に働かないことびありまず。 


♦すま定な場所での使用禁止。 

水平で安定した巧に設置してください。 

機器が傾いて、やけどやけがをずる恐れがあります。 

♦棚の下など落下物のを険のある巧を避ける。 

機器の上に落ちたをのが燃えて、火災の原因になりま 
ず。 


参電源コードを持って引き巧かない。 

電源プラグを抜くとさは電源コードを引っぱらない。 
電源コードを引っぱると断線して発熱や発乂による义 
災のおそれがありまず。必ず先端の 
電源プラグを持って行う。 尽で。 


0 



まを上のごミ主意 


二金 

閉、 

で〇。た 
コ まずぶ 
き亂まが 
がくりて 
ぶぶあっ。 
手いび持い 
つおとをさ 
取きこ手だ 
がいむつ< 
けがさ取て 
げたは、め 
ぶをず閉 
けが手必を 


〇 


























































みみぶ r '、 が 




•雷時のミち意。 


雷が発生しはじめたらずみやかに 
運転を中止し、電源プラグをコン 
セントから巧いてください。 

雷による一時的な過電流で 
電子部品を損傷することが 
あ0まず。 



♦点义したままでは、 炊飯かま を絶対にがさない。 

-必ず、消义後をえてから、炊範かまをがず。 

-必ず、 炊飯かま をセットした後で点义操作をして 
<ださい。 

やけどや過熱による义災などの原因になりまず。 

0 


•点検-お手入れの際のミ主意。 

点検 • お手入れの際は必ず手袋をして斤ってください。 
手袋をしないでお手入れすると機器の突超物などでけ 
がをすることがありまず。 



参モどをだけで使わせない。 

幼児の手の届ぐところで使わない。 

思ねめ事故の原因となりまず。特に幼児にはさわ6せ 
ない。 

声戚 


0 



安全上のごを意必ずお守りください 

































































コシヒカリ、ひとめぼれ、ヒノヒカリ、 
あをたこまち、キララ397、キヌヒカリ、 
日本晴など曰本では200種む上の品 
種がつ<6れていまず。しかを同じ 
品種でも産地や気候によってかたさ 
やおいしさに違いがありまず。 


かにを 

こだねつてみる 



せっかくおいしいお米を選んでちそ 
れをのくかがまずくてはだいなしで 
ず。ちょっとぜいたくでずがミネラ 
ルウ ォー ターを使ってみるのをしル、 
でずね。 


おいしいご飯 
の豆知識 


mm 


よいお米には 
つやがある 

お米を買う時は、精ボしてか日日数 
びたつていないちの。おホに透さ通 
るよラなつやがあるをの。そして粒 
がそろつてふ’つくらとしているをの 
を遣びましょラ。 


巧す玄米は J 木養た〇ぷ D 


たっぷりのかで 
手早くとぐ 


ガスが旗器は 
しやつきり、ふつく6、 


おホはこんな巧が巧ま 













\ パ、 V リ 

しみ 

あかヒがミを， 
恥りお<ヒ 



ちみ穀だけを除いたちのを玄米。め 
かと阮芽を配り除し)たものを白ホと 




ま節にぶつてを 
お米の質は変わる 

( M ) 

刈り入れから2〜3力月までのお米を 
新米といい独特のラま味がありまず。 
しかし、吸水率が良いので、ベチヤ 
つく傾向があります。 



梅雨を過ぎると、お米の脂肪が酸化 
して阪水率が悪くなり、炊さあがり 
は、パサパサしためか臭いげさあが 
0になりがちでず。 


If 

か 


お胚 

じ編 


は 


歴芽精米、麦ごはんは1時間ぐらい 
水に違して、目盛りより多ゆにか加 
減するだけ。特に白米と炊き方は変 
ねりません。 （20 ページのげ飯表を 
参照して下さい。） 


おホは、曰光のあたらない、風通し 
のよい所に置いてください。冷蔵庫 
の野菜室を最適です。精ボしたお米 
は曰がたつにつれ味が落ちていくの 
で、2過間ぐらいで使い切るのがい 
いでしょう。また計量米びつを使つ 
ている場合は、お米を買い足ず時な 
どにとをどをそラじをして<ださい。 


軟質米 

目盛どおり 

巧米 
カレー 用 
か‘想巧 

目齒よりかなめ 

硬質ホ 
胚資精ホ 
ち米 

目盛ぶりをめ 



お米や料理によって水加減 


レげ 、 b く 

tto 々だか： 

無統米を 
おいしく巧く 


お米は精米の程度で 
呼びちが巧ねる 





















各部のち祿 






一内ぶた取巧 
バツキン 


内ぶた 
取付軸 


外ぶた 


i 


取っ手 


i 欠勃 


つゆ受け(大) 






かま受け 
徘気口 


空!思@©@ 


.ガス接続 □ 


.ヤツチ部 


本体部 


電源コ- 




圖姻 



つゆ受け(か) 


——感熱部 - 
— ■} くーナー 
—立消えを全装置 
—点义プラグ 

——ヒーターカバー 


を部 


イ寸属品 





しやをじ 


計量カップ 


日クク 

無洗米専巧 巧扱説明書 r 連絡制一農表 

計量カップ （保証書せ） 


11 











♦保温中に桓色に点な。 
参む らし中は撞色に点滅。 


保'通ランプ 


巧お)/時計ランプ 

1回巧すと Iず約ランプI が緑色に点な。 
2回巧すとI時計ランフIが緑色に点打。 


參現在時刻.予約時刻をセツト 
するとさに巧ず。 


予約炊飯をセツトずるとをに押ず。 
現在時刻をセツトするとをに巧す。 


参保温したいとをに巧ず。 

♦巧をあび0後自動的に保温 
にな0ます。 


洗米すぐ 
洗米おき 


表識/点好 


炊飯中にホをに点'な。 

予約待機中に赤色に点な。 


巧®ランプ 


洗米おきランプ 

洗米おを炊飯-タイマー炊 
飯のときに赤色に点灯。 


>スイッチの巧しまちがいを 
取り消したいときに巧ず。 

♦タイマー予約の取り消しや 
炊飯-保温をやめるとさに 
押ず。 

♦省エネのため使用していな 
いとさ3砂む上巧ずと表お 
を消なしまず。 


雜げ飯、予約げ飯するとを 
に巧す。 

•洗ボずぐ炊飯1回巧し。 
♦洗米おき炊飯2回巧し。 


說米すぐランプ 


洗米すぐ炊飯のときに赤色 
に点口。 


■ . 

■電源プラグをコンセントに差し込みまず。 

表示は説明のため全て表示しています。実際は動作状態に応じて表をされまず。 

■スイツチは「ピッ」と音が鳴るまで確実に押してください。（時スイッチ•分スイッチは音び 
しません。） 

fr ピッ」と音び鳴ると受けつけていまずので押し続ける化票はありません。、 
、1日砂な上巧し続けると異常と判断し、巧障表示ずることぴありまず 。 ) 

■スイッチを押ず時は必ず手で操作してくださし、また、濡れた手で操作しないでください。 


お使いになる前に 

























別売のガスコードが必要でず。 


炊飯器 



xJi§i3> 


〇 



ガスコード（別売） 


r 1^^ 


X 


ゴム管 


あ 


ゴム管でつながつてをダメ 


( ガスコードの 細 l / i 方 の先端部分を 

炊飯器本体に押し込んで接続ずる。 




炊飯器側 


( 九チッ ） J 


■警告 

ゴム管接続など間違った接続をする 
とガス漏れ、义災の原因となります。 
■ミ主意 

この炊飯器は必ず別売のガスコードで 
接続する必要がありまず。 

コードの長さを確認して、お買い求めく 
ださい。 

■ LP ガスは2 m Ui 内のガスコードで接 
続してください。（ガスコードをがし、再 
度接続した場合、都市ガス13 A に比べ、 
LP ガスは出てくるまでの時間がかかる 
ため） 


I 確認方法 

-カチッと音がする。 

.弓 I っ張っても抜けない。 

I ラまくいかなかったとをは。。。 

• ガスコードの細い方を巧し込んで 


いますか？ 

〇 

■ 


X 


III 川 1111111 


13 













LP ガス•に A .13 A む外のガス種の場合 


接続完了 



■確認方法 

-カチッと音がする。 

‘引っ張ってち抜けない。 

■ I うまくいかなかったときは。。。 

-ガスコードの先端部分を巧し込んで元に戻ず。 




’ガス检の種類は正しいですか？ 
〈コンセン K ガスを〉 


〇 



接続部の形状を 
確認して下さい。 


X 


〈ホースガス栓> 

* 赤い線 
がある。 


専用プラグ（別売) 
が必要です。 
詳しくはお買い上 
げの販売店、また 
はもよりのガス事 
業者へお問い合わ 
せ下をい。 


ガスの接続はネジ接続になりまず。 
接続はお買い上げの販売店で巧いまず。 


お使いになる一刖 







時計の合わせかた 

タイマーを使ってげく場合は、現在時刻び正しくセツトされていないと、 
ご希望の時刻にげさあがりません。 



参予約/時計スイッチは 
巧すごとに、設定内容 
び変わります。 

予約設定^ 


時計設定 
i 

現在時刻- 


ま淵灯/なな 





♦洗米すぐ 
♦洗米おき 


||©感®如 


♦時刻表示は24時間表示に 
なっています 0 


侧） 


12時間就 

24時間歸 

午前9:1日 

9:15 

午椎9:1日 

21:15 


と表示されまず。 



2度 
押す 


「時計 J ランプが 
点灯ずると、現在 
時刻変更がでさ 
まず。 


M M I M 

IOW 

' I I M I I 1 


け時計」ランプが 
緑色に点なし、現 
在時刻が点滅。 


スイッチを巧して r 時」をセツトずる 


^スイッチを押して r 分」をセツトずる 


も二 


ML 

n n 
uu 


「時 j をセット中 
「分」は点減して 
いまず。 




「則 . r 分」スイ 
ツチは巧し続け 
ると早送りでを 
占9 〇 



ぃ 3 ••し! 


参「時計」ランプが消灯し、時 
刻合わせ完了。 

•どの手順でち巧の手順まで 
7砂が內に操作しなければ、 
表示時間を確定します。 



































※お米の種類によっては炊飯できる量に制限びあります。に0ページの炊飯表を参照ください） 

•炊きこみご飯を炊くときは、 RR-03 已 VKT 2 は2カップ下、 RR- 日已己 VKT2 は4カップな下でご使用くだ 
さい。これな上ではうまく炊けないことびありまず。 

具の量は米の質量の30%〜如％が適量でず。をずざるとうまく炊けないことびありまず。具はルさめに切り、 
米の上にのせて米とまぜずにげ飯してください。 


付属の計量カツプでお米を計る 


〇良い例 


付属の計量カッフす D をり1杯で 
約 180ml (1 を)です。（白米用） 
約 170ml でず。（無洗米専巧） 


X 悪い例 


〈無な米巧げくときのご注意〉 

1〜2度すすいでにごりを少、なくずる。 

•炊飯かまに無洗米と水を入れると、米のデンプン質が 
溶けて白くにごることがありまず。1〜2度ずずいで、 
このにご0をとってからセツトしてください。にごっ 
たまま炊飯ずるとデンプン賽び弛殿し、炊飯不良の原 
因になることがあります。 

《「洗米おを」で炊飯する場合は十分に「ひたしおを」 
をしてください。 


水加減ずる 


計量米びつより計置カツプの方が正確でず。げき上がりが 
いつちと違った5、付属の計量カップで確認しましよラ。 


お米をとぐ 


①たっぷりの水でさっとかき混ぜ水を素早く捨てる。 

③ r とぐ-> 洗い流ず J を数回くりおし、かがきれいになる 
まで手早く洗う。 ! 

• とぎ足りないとニオイ、熟に、 \\ J / L 

炊飯不良の原因になりまず。 ""V r (ir\ 

• 水を吸ったホは割れやすいので 全^/, 

泡立て器などを使わないで手で 卢 

といでください。 


が' 劇 in 


げ飯かまのフッ素加工を長持ちさせるためにはボールなど 
をご使巧ください。 


おホを水平にならし炊敵量に合わせて目盛までかをいれる。 


例： 4カップのホを炊くとを 



»「4」まで 
水を入れる 


( RR -0 已已 VKT 2 型） 
[水加減の合わせかた] 


--やわ5かめ(をめ） 
ふつラ 

--’かため(かなめ） 


炊飯かまの目盛はめやすです。お米の種類やお好みに 
合わせて水加減をしてください。 

(20 ぺージのげ飯表を参照してください） 
7j< 加減は平らな台の上で、両側の目盛を見て同じ高さ 
になるよラに合わせてください。 




炊き込みご飯などを'巧くとさは、具(かやく） 
の量を除いて水量をあわせてくだをい。 

無洗米を炊くとさは無洗米専用計量カップを 
必ず使巧してください。 


炊飯には、2通りのげき方があります。 

1 . 洗米ずぐ：洗ってずぐのお米を炊く場合 

2. 洗米おき：洗った後、じゅうぶん水にひたしたお米を炊く場合 


お米の準備 


H 使ぃかた 


旧 














砍飯器の準備 


齡欄 M 

1 . 本体の下に電源コードをはさま 
ないよラにセツトしてくださし、 

2. 炊飯燃焼部の感熱部に米つぶ‘ 
食品くずなどがあれば必ず取り 
除いて < ださい。 


感熱部 


1 巧飯かまを 
本巧にセット 

炊飯かまの外側(特に底面)についた水 
は、ぶ<ふをとってからセットして< 




♦本体を持ちホく時、取っ手のポタン 
に触れると蓋が開く場合があり危険 


でずのでま意 
してくださし、。 



ぐ 


♦バーナーの横にある立消え巧を装置 
や点乂プラグにか滴びかか百ないよ 
ラにごま意<ださい。点义しにく< 
なることびありまず。 



ださし、 


立ミ肖えまま装置 



3 電源プラグをコン七 
ントに是をむ 
ガス栓をを開にする 


電源プラグびコンセントに差をまれ 
ていることを確認してからガス检を 
開けて < ださい。（イラストは開の 
状態） 







I ご飯の巧をかた: _ 

炊飯を始めると水温を上げてお米に吸水させるため点乂 •消义をくり返しまず。 

(この時自動的にス/卜-クしまずが故障ではありません） 

炊飯には、2通りのげき方びありまず。よりおいしく巧くには、洗米おきをおずずめしまず。 

1 . 洗米ずぐ：巧ってずぐのおホを炊く場合 

2. 洗米おき：洗った後、じゅうぶん水にひたしたお米をげく場合 

(12 時間 i；th、 米をかにひたさないでください。を質の原因になりまず。） 

が飯（洗米ずぐ•洗米おを） 


なつですぐのお米を炊く場を（洗米すぐ) 



※火がつかない間はスパーク音は9秒間続をまず。ガスコードに空気が入っている場合など、1回で点乂しない場 
合は10秒か止後、再度白秒間ス J くーク音び続をます。（合計2回の点义動作でも点火しない場合は、時刻表ち部 
分に ri 1」が点滅してエラー表示をします。 r 切」スイッチで辭除ずると再点火できます。） 

※点乂途中や、ひたし炊を中に電源プラグを抜を（停電も同じ）、再び通電した（フ分む内に）場合は「炊飯 J ランプ 
が点灯し、自動的にノ ナに点乂し炊飯を続けまず。 


使いかた 


の 






ぐ \ 

S 

V_/ 


点义前 

• 洗米すぐ r 洗がおさ J ランプび 

ム 化化かと ホ色に点なし、己砂間の 

洗木もき 



、屋)庭) 


ゆつ < り 

続けて 
2回押ず 


(巧し綺けないでください。） 
「炊飯」ランプが 
赤色に点なする。 


轉 


r ピピッ」と点义を 
.お知らせ 


潑 


©. 
{ 「ピ ー 」とむ己し完了、 
、巧迂あが D をお知らせノ 

mm ランプが';肖え、 
r 保温 j ランプが憧をに点な 


( \ 

n-nn • 

U-UU • 

\_ y 


洗米すぐ 
洗米おき 


げをあがり 

自動的に保温になり、 
保温経過時間を表示 
「洗米おを」ランプが 
消なしまず。 


咳 I 


'むらし開始時 r ピピッ J 
、と消乂をお知らせ 


ぐ N 

IIJ 
t I 

\_ J 


む5し中 

證摇黑 の残り. 


01 


r ピピッ」と点义を 
.お知らせ 


/-\ 

00 


• 洗米すぐ 
朵洗米おき 


本炊を 


ぐ ^ 

〇 

\_/ 


A その後約4分間は消义 
• 满木す < します。 

去:-洗米おき お米に吸水中であり故 

1 障ではありません。 


お米に水を吸わせる（ひたし 
炊を）工程を短縮するため、 
洗ってずぐのお米を炊く場合 
に比べ約18分早く炊をあがり 
ます。 


(ミ主意）巧米後すぐにこのモード（洗ホおき）で炊くとラまく炊けません。必ず洗米ずぐモードで炊飯してください。 

※火がつかない間はスパーク音は9砂間続きます。ガスコードに空気が入っている場合など、1回で点乂しない場合は10秒休止を、 
再度日秒間スパーク音が続をます。（合計吕回の点义動作でも点乂しない場をは、時刻表示部分に! "1 1」が点滅してエラー表示を 
しまず。「切」スイッチで解除すると再点义できまず。） 




〇消义してすぐふたを開けるとおいしいご飯になりません。 

©む5しが終わった6余分な水分をとばすため、底か5ふんねりとほぐしましよラ。 
©む5し中は本体部を動かさないでください。 


にを 
米つ 
お。が 
をてす化 
£げまは 
が上せ間 
しをさ秒。 
た温水加す 
ひか吸約ま 


旧 




9 日な上 


日0な上 


ふつラよりをめ（ふ 
さこぼれる場合が 
あります。その時 
は炊飯量を減らし 
て < ださい。） 


6日な上 


30な上 


ふごう 


約60 


約30 


ふつうより少なめ 


60じ Lb 


30じ Lb 



議厳麵!議 



除^™^^^^1 




断置欄 

日.己〜3.己 

1 .0 〜己万 


□.5-3.5 

1 .0 〜瓦已 

臓観届 

0.己〜3.〇※ 

1 .0 〜日.〇※ 

i 瞧麵 S 

0.5〜 3.0 

1 .0-4.0 

m 騎:輯-沪胆お逛 

0.己〜2.0 

1 .0-3.0 


0.己〜2.0 

1 .0 〜五日 

職 

W ?? 巧巧 * 风记 - 狀 .， •>«! •'み み a 

0. 已〜吕 .0 

1 .0 〜式日 

圃 

0.5 〜2.0 

1 .0-3.0 


※無洗米の種類によっては、粉のをいものがありまず。炊飯量の多い場合 （3 カップ拟上）は、特に 
よくずずいでにごりをみなくしてください。にごったまま炊飯ずるとデンプン質が沈殿し炊飯不良 
の原因になることがありまず。 

参精米方法*銘柄によって炊を上がりに差がでる場合がありまず。 

参最ル米量の炊飯時は、かため-やわ!3かめが変化しやすくなりまず。 

♦最大米量の炊飯時は、ふきこぼれる場合がありますので、特に水量を正確にし、洗米おきモードで 
炊く場合はひたし時間をじゅうぶんにとってください。 

•玄米のげ飯について：発芽玄米はお米の袋に記載の炊飯ち法で炊飯でをますが、玄米はげけません。 
参麦まぜ米の場合は、水加減が少ないとこげる場合がありまず。 


炊きあがりまでの時間の目安(気温-水温-米質により変化しまず) 


誓:;：！盟呵拳: 



靈^^^^^^ 




驟飘離 

r/. ん一だみでを巧 r J 。-, 


0.5〜3.已 

約4己〜已〇分 

約27〜32分 

1 .0-5.5 

約4己〜已〇分 

約27〜32分 




炊飯燃焼中は、炊飯燃焼部■本 
化部*かぶたび熱くなりますの 
で手を触れないでください。 
やけどをしないよラにごを意< 
ださい。 


接魄禁止 


•このの飯器は、おねばにラっす 
らとコゲ色びつくことびありま 
ずが、これはご飯をおいしく炊 
くために高温状態を長く保って 
いるためです。 

参げを込みご飯などは白米よりこ 
げやす< な0ます。 

•オプラート状の膜びかま側面に 
つくことびありますが、これは 
デンプンが膜状になったちので 

す。食べてを Ba 題はあ日ません。 



20 























































































■巧約が飯（タイマー炊飯） 

参必ず現在時刻を確認してください。 （ P . 15参照） 

現在時刻が合っていないと、予約した時刻に炊をあがりません。 

参あ5かじめ午前6:00の予約時刻が設定されていまず。 

♦タイマー予約が使える範囲は、1時間後か524時間な内でず。 

(1 時間未満のタイマー予約をずると、「ピピピピピッピピピピピッ J と鳴りずぐが飯し 
はじめまず。） 

(ま意）予約時間は1吕時間内がおいしくげをあびる目まです。 

夏場など室温や水温び高いと、米やかは変質しやずくなり 
まず。このようなとをは、を水でお米を洗って、をかで水 
加減をしてください。 




ず約時刻の設定 


■炊をあがり時刻を設定しまず。 

(例）午を已:30巧に合わせる場合、17時30分に合わせまず。 


ぞ約炊飯のたッ 




「ホ約」ランフび緑色におなし現 
巧設をされている時刻が点滅 

f 

I ,下 m — i - 

Iドし1し1_ 

^- パ I 1い 


巧し続けると早送りでをまず。 r 時 J を設を中、「分」が点滅 


3 お 


の:30 


押ず 「せ」は10分単位でセット 
巧し続けると早送 D でをまず。でままず。 



ホが!時間をお定しまず。 

♦途中で(な!)スイッチを巧ずと、取0消しとな 
り元の設定に戻ります。 

はじめからやり直してください。 

參どの手順でも7串が U 内に操作しなければ、表 
示時間を確定しまず。 

参設定した時刻は次に変更ずるまで、記憶して 
いまず。 

♦げ飯スイッチを巧さない場合、7砂をに現在 
時刻を表示します。 



巧ず^/> I -| I Vm ' T •ま 


参予約ランプが緑色に点な。 

♦点滅しているず約時刻を確認。 

♦前回の予約時刻を記憶していまずので、毎回合ね 
せるが要はありません。 

♦予約時刻を変更ずる場合は、予約時刻の設定方法 
の2か日3①手順でやり直してください。 


• 洗米すぐ 
-；^こ-洗米おき 


爲 




、押ず 

♦が触ランプが赤色に点灯。 

•巧米おをランプが赤色に点な。 

♦1 炊飯開始まで、ず約時刻を表示。 

• 7砂 L ソ内に操作しないと、表おび現在時刻に戻り 
まず。 

♦点义時刻は予約時刻の4曰分前でず。 

巧をあびると自動的に巧ミ豆になりまず。 





0-00 


参保溫ランプが糧色に点灯。 

参予約ランプ-巧飯ランプ*洗米おさランプ 
が消な。 


(5 を意）タイマー予約をした後、電源プラグを巧かないでください。予約びキャンセルされる場合びあります。 
(長時間停電時をこの様になります。） 


团 










屋) 


押す 


はじめからやり直してくださし、。 


現を時刻を確認ずるときは 


タイマー待機中、 r 予約/時計」スイッチを 
押している間だけ、現在時刻を表示しまず。 


% 


手を離ずと、予約時刻表示に戻ります。 


ril- 30 

\ _/ 


r 予約」ランプが消灯し、 
現在時刻を表示します。 


かイロー友化ち>•去仇ポイ^ィ k 



げ飯かまを取り出ずとタイマー予約は取り消 
しになりまず。予約げ飯のセット （ P .21) に 
沿って再度予約してください。 


タイマーの使えないメニュー 


炊きこみご飯などの具や調ほ料を入れるをの 
はタイマーを使わないで<ださい。 

f 具がいたんだり、調ほ料が巧緻して^ 

I ラま<げけないか6です。 ) 

参ガスをが閉じている場ちは点义せずに「ピピ 
ピピピッ、ピピピピピッ」と鳴り エラー 表示 
の「11」び点滅しまず。 


f 点义しなか 1 
つたとをの 
度示 .i 


= I y= 

し イ111 


ご飯がやわ5かめにのきあびる場合は、水量 
をがなくしてください。 


夏場のタイマー炊飯について 


1 


夏場の長時間の予約 （ 12時聞な上）では水の 
腐がの恐れがあり、ご巧がおいしくない場合 
がお日ます。 


無洗米をげく時のご注意 


無洗米を使ってタイマー炊飯をずるとこげた 
り、おいしくげけない場合がありまず。この 
様な時は、白いにごりが無くなるまでずすい 
でか5炊飯をすることをおすすめしまず。 












保温 


巧ぎおが0をは自巧的にな巧になります。 


•おいしく食べるため保温は12時間までにしてください。 

参炊をあがったら底からほぐすようにかきまぜると1呆温後をごはんがふっく 6しまず。 

参炊飯かまが浮をあがらないよラにま意してください。 

ごはんをほぐしたり、よそうとをに炊飯かまび浮をあびると、保温が切れることがありまずのでご注意ください。 
{呆温時は保温経過時間を表示しまず。【時計表示はしません） 



保温 


炊をあがり後は、自動のに r 保溫」ランプが指色に 
点灯し保温経過時間を表示。 

参長時間の停電などにより、をめてしまった 
ご飯の再巧温はしないでください。 

ニオイや黄ばみの原因になりまず。 

参み量の保温時には、大さじ1〜2杯の水を 
加えるとパサつをにくくなりまず。 

■万一、巧飯かまが浮をあがりな温が切れてしまつた場合 


1回押ず 


♦再び、保忌を開始しまずが、経過時間の表示は0分か5スタートします。 


•点义したとをや、保温中にロン J 「コン J という音がすることがありまずび、これは機器内部の金属び膨 
張*収縮して発生ずる音でずので屯、配はありません。 

•保温したまま電源プラグを抜いたを、通電（停電復帰を同じ）ずると時刻表巧部分に吕けたの数字び点滅 
して エラー 表示ずることびあります。この場合は「切」スイッチを巧して解除してください。 （27 ぺージ 
を参照して < ださい。） 


もしイヤな臭いがついた場合 

炊飯かまに計をカップ1〜2杯の水を入れ、 r 巧米おを」モードで点义 
し、自動消义ずるまで煮•巧してくだをい。 

自動消义したを、巧飯かま • 内ぶたを水洗いし、乾いた清潔ななをん 
で水気をふを取ってください。 

30分む上の煮沸はおやめください。巧全装置が働く場合びありまず。 
(消义直樹ホ高温のため取扱いにを意してくだをい。） 








(例）1時間30分、巧溫経過の場合 
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r 


上手に保温しましよう 





みそた X ご•ネいホホ、ぃじ 


ご飯を炊飯かまの 
真ん中によせる 

ご飯がパサパヴになるのを 
防げます。 



停電したとさは 



ぶ腸巧 


長時間停電してご飯がおえて 
しまった5再度保温しないよ 
ラにしてください。 


ふたの□ックは確実に 

巧■ぶた-內ぶたがちゃんと閉まって 
いないと、ご飯の水分が逃げてしま 
いまず。 



本体を移動させる場合 

保温はすべて電気で行ラので、保温中 
に本体部を移動させる場合は、別のコ 
ンセントに接続してください。 r 保温 J 
スイツチを必ず巧してください。 


^こんな保温はやめましよう…… 

單ン U 黄バミ•ニオイ•パヴつきの原因になります。 


♦1 吕時間上の保温 
ご飯が装化しパサつき、 
黄バ S 、 ニオイの原因に 
な0ます。 

♦冷えたご飯の再保温 
(長時間停電ち同じ） 

加熱ずる途中でご飯が 
こばたり、いやなニオイ 
がすることがありまず。 


♦かないご飯(お茶碗 
1〜2杯程度)の保温 

ご飯のが分が早く蒸発し 
《化が早くなりまず。 


♦直接風が当たる場所 
での保温 

風が当たるところび冷や 
され、部分的に適度な保 
温温度しソ下になる恐れび 
あります。 


参しやをじを入れた 
ままのな温 

しやをじについた雑菌が 
増殖する恐れがありまず。 


参炊をこみご飯や 
汁物などの保湿 

具などに変質しやずい物 
があると劣化が早くなり 
ます。 


•がぶたにふ走んをかぶせて 
の保温 

機器の損傷*火災の原因と 
なりまず。 


WV ひと工夫… 

♦残ったご飯や少なくなつ 
たご飯は冷凍保ちし、電 
子レンジ等で温めなおず 
とおいしく食べ5れます。 


111 使ぃかた 


团 






あとかたヴけ 


CSD 


まず確かめて<ださい。 

①ガス栓を閉じる②電源プラグを巧く⑤本体びをえている 



中性洗剤で說ラ 



内ぶた•しゃもじ•つゆ受けなどはそのつど、スポンジかちき 
んなどやわらかいものを使って洗ってください。内ぶたを 
掃除しないとおねばが巧ぶたにたまり、列ぶたを開けた時、 
つゆ受けのがにあふれることがありまず。 



0 

図の様にスキマに指を 
かけないでください。 
無理に引張ると破損する 
恐れがあ0ます。 


断面図 




2巧でふ< 


がぶたは巧で 
ふいて < ださい。 




かま受け-がぶた内側の巧. 
れはよく絞った巧でふいて 
<ださい。 


巧なかまのフジ索樹脂加工をいためず、長持ちさはるには 

•研磨効まの高い洗剤やかたいスポン义金属たわし 
で況わない。 

参スプーンや食器などを入れない。 

•炊をこみやおこわなど調昧料を使ったをは、すぐに 
洗ラ。（がぶたの巧側ちふをとってください） 

♦酢など酸の強いちのは使わない。 

•が:飯かまでお米を洗わない。 


酸性•アルカリ性の洗剤‘アルコール- 
シンナー. ベンジン’ 金属たねし•ナイ ロ 
ンたねしなどは使わないでくだをい。 
酸性やアルカリ性の洗剤は機器を傷め 
まず。 

参擊 

金属たわしナイロン 
酸性、 たわ L 

アルカ IJ 洗剤 



感熱部は 

し、つちをれしりこしてお< 

感熱部が巧れると正常に炊飯でをな 
くなるので、いつちをれいにしてお 
いてください。 


〇 


使用済のブラシ等 
を使ってください。 



炊飯かま底部の感熱部受けの巧れを 
をれいにふをとって<ださい。 
異物がつ<と正常に炊飯でさなくな 
0まず。 

感熱部受け- 


かま底のデインプル 
加熱の分巧を良くし、 
かをムラを無<ず働 
ををします。 









巧れのひどい時 


かま受け内側•かぶた内側の巧れは、ご 
使用ごとにめれふさんでふいて<ださ 
い。外ぶちの周固はちれがこびりつを 
やすいのでこまめにお掃除をしてをれ 
いにお使いください。 

がぶたの周囲の油ミちれ等が、排気で焼 
きがく場合がありますが、クレンザー等 
で軽くみがいてください。 

本体部はクリア塗装をしてあるので、ク 
レンザーを使わないでください。 




♦本体を持ち歩く時、取っ手のポタン 
に触れると蓋が開く場合.. 

が®り危険で T ® で j \ 

ミ主意してください。ぐ 







_ ^aamamm 



お手入れ不良になりまずと、がぶたに 
サビの様な巧れがつをます。 

お手入れはその都度必ず行って < ださい。 

がぶた及び本体の材質 
はサビない材質ではな 
くサビにくし、材質でず。 

〇 


炊飯かまおよび內ぶたは 
アル S 製品でず。 

食器洗い乾燥機でお手入れ 
ずると、専用洗剤の成分に 
より表面が酸化して変色 
ずる恐れ好ありまず。 


2 針金•金属たわし 
を使う 

パーナーがつ まっていた日 、点火ブラ 
グや立消えま全装置が巧れている時 
は、針金などで取り除いて<ださい。 
感熱部の巧れがこぴりついて取れない 
時は、金属たわしで表面にイ養 がつ かな 
し、程度に軽くこずり取ってくださし、。 


■ よく絞った巧でふく 


本体部 • 炊飯燃焼部はよく絞った巧でふ 
いて < ださい。 



修理-改造は高度な専門知識が必要です。お客様 S 身では工具を使巧して、 
絶巧に分おした0、修理•巧造は巧わないでください。 

义災*ガス漏れの恐れや異常動作しでけびをすることびあります。 



分解禁止 


が刷 まず確かめて < ださい。 

①ガスをを閉じる⑨電源プラグを巧く③本体びをえている 


お手入れ 


使ぃかた 












































故障-異常の見分け方と処置方法 


■故障表示と処置方法 

機器および使巧ち法に不具合があった場合は、自動的に炊飯.保温を停止し、時刻表を部分に下記のような2けたの数 
字が点滅しまず。 







ながが点滅 

♦炊飯中に約7分な上の停電があったとを。 

•保温中に停電げあり、ご飯がをえてしまっ 
たとさ。 

下記「惇電したら」の炊飯中7お政上の 
惇電のときの欄参照。 

スイッチを巧し、「切」にしてくださ 
し、。冷えたご飯の再保温は黄バミ.ニオ 
イ-八’サつさの原因になります。 
電子レンジなどで温めなおしてくださ 
い。 

ミ！！た が点滅 

勺皿、、 

•已〇分1ソ上バーナーが燃焼したとを。 

@スイッチを巧し、センサーが;令えて 
から再操作してください。 

、、り,' 

こ'' / J が点滅 

ミが J が点滅 

'•い 

•ガス栓の開け忘れなどで正常に点义しな 
かったとを。 

@スイッチを押し、一度 r 切」にし、ガ 
スおを確認してください。 

のきあがりを確認し、再げ飯してくださ 
し、(おいしく炊けない場合がありまず。） 

•炊飯中に点义ミスや異常消义したとを。 
•炊飯中にガスおをしめたとを。 

参ガス栓が全開になっていないとを。 

@スイッチを巧し、一度「切」にしてから、 
ガス栓をを開にし、再炊飯してください。 

- Z が点滅 

'/い、 

参本体にふさんをかけるなどして、センサ 
一が過熱したと去 

@スイッチを巧し、センサーが;令えて 
か5再操作してください。 


※上記の故障表示を始めると同時に r ビビピピピッ-ピピピビビッ」とブザーで巧らせます。 
※再び同じ状態になるときは、アフターサービスをお申し込みください。 


雞绿お缉難が点滅 

♦スイッチを15秒政上がし続けたとを。 

詩器萄接げ 占:威 

ぶ 1 も雌 ゎ…、'威 

'' ふい麻 

•センサー等が異常でず。 


( jan スイッチを巧しても再使用でをな 
い場合は点検が必要でずから、お買い 
上ばの販売店、またはをよりの当社へ 
ご連絡ください。 


■停電した5 

(途中で電源プラグを抜いたり、ブレーカーが働いたときも同じでず。） 
♦停電中、表示はずべて消えていまず。 





B 

自動的に復帰し、そのままげ 
飯を続けます。 

炊飯を停止し、きぶをを表示します。 

停止した場合は、®スイッチを巧してから、©スイッ 
チを吕回押して（洗'みおき）、再の飯することがでをますが、 
おいしく炊けない場合があります。 


自動的に復帰し、そのまま保温を続けます。（ただし、停電中にご飯が;ちえてしまラと保温 
を停止し、き!!！を表示します。） 

垂 

予約時刻通りがきあがります。ただし、げ飯開始時刻まで停電が続いた場^は、炊きあがり 
が遅れたり、停止し、さ! ip を表をすることがあります。停止した場合は、@スイッチを巧 
してか5、スイッチを2回押して（洗米おを)、再炊飯してください。 
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♦ひたし時間は適正でずか。 （ r 洗米おさ」炊をの場合） 

づ白米*無洗米：春〜夏は約30分、が:〜をは約巨0分 
胚芽精米-輸入米-古米：春〜夏は約目〇分、が〜をは約90分 


参巧ぶた、内ぶた取付パッキンなどはをれいに掃除していまずか。 
づ巧ぶたのルさな巧びつまるとふをこぼれます。 


♦炊飯かま、内ぶた、内ぶた取付パッキンなどは変形していませんか。 

=»をちんと合っていないとふをこぼれるので、変形した部品は交換してください。 
馆償） 


参無洗米を使っていませんか。 

「洗米おき」げきの場合は十分に吸水させる。 

づ1〜吕度ずずいでにごりをとる。 (10.1 6ぺージ参照) 
与米量がをい場合は、特にを入りにずずぐ。 


參お米の量、水加減はまちがっていませんか。 

=>計量カップでお米の量を確かめる。 

水平な場所で両側の目盛りで水加減する。 

=»無洗米を炊く場合は無洗米専用計量カップを使用ずる。 


>炊飯かま、內ぶた、内ぶた取付パッキンなどは変形していませんか。 

蒸気のちれがをいとかたくなるので、変おした部品は交換してください。（有償) 


•ひたし時間は適正でずか。（「洗米おを J 炊をの場合） 

=^白ボ • 無洗米：着〜夏は約30分、秋〜鲁は約日□分 
胚芽精米‘輸入米-ち米：春〜夏は約巨0分、が〜をは約日0分 

参お米の量、 7 j < 加減はまちがっていませんか。 

与* It 量カップでおホの量を確かめる。 

7 jC 平な場所で両側の目盛りで水加減ずる。 

づ無洗米を炊く場合は無洗米専用計量カツプを使用ずる。 


>無な米を使っていませんか。 （ r 洗米おを J 炊きの場合） 

与！〜2度ずすいでから水に這し、吸水させる。 (10.1 巨ページ参照) 


参巧米後ザルなどで水切りしていませんか。 

=>「洗米おき」炊きの場合、洗米後は必ず水に浸し、吸水させる。 



参立消え安全装置に水滴やふをこぼれがついていませんか。 

為水滴*ふさこぼれ在这、さ'とる。 

(消义に気づいたとさは、ずぐ r 切 J スイッチを押し、約1分間待ってか日再点 
义してください。） 


•点义プラグやな消えをを装置に水滴やふきこぼれがついていませんか。 
与 7_ k 滴、ふをこぼれを瓦さとる。 

•炊飯スイッチを押しつづけていませんか。 

与げ飯ランプが点丹したら手を離ず。 


参電源が入っていまずか。 

=>電源プラグをコンセントに差&む。 


参ガスコードが巧れていませんか。 
=?>ガスコードの折れを直ず。 


参ガスをがを閉になっていませんか。 
づガス栓を全開にずる。 


•1 時間未;雨の予約をしていませんか。 

=?>炊飯に、約4已〜50分かかるため、ずぐ炊きはじめまず。 


参現在時刻や予約時刻は、まちがっていませんか。 
与時刻は正しくセットずる。 （ P .1 已、 2] 参照） 


參ガス栓が全開になっていまずか。 

づガスおの開きが不十分だと、义力不足でげ飯時間が長くなり、やわらかめの 
炊きあがりにな0ますので、必ず全開にずる。 


♦電源プラグがコンセントに差し込まれていまずか。 
与電源プラグをコンセントに差し込む。 


^ろぶ;だ巧 


臟雨群賴晴酒醜;通讚 


使巧かに異なを感じたとまはすぐにほ巧を中止する。 
①あねでず、ガスをを巧じる。② S 涵ブラグを巧く。 



■故障-異常の見分け方と処置ち法 

ご使用中にふだんと違つたげ態になつたとさや、 

不都合が生じたとさは、そのままお使いにならず、 

直ちにご使用を中止してじゅうぶんな点検をお願いします。 


困つたとさは 


































































































































































参正しく洗米していまずか。 

与力を入れずぎたり、お湯で洗ったりずるとおホが砕け、ベちゃになる。 

_手のひらでやさしく T 寧に必ず水で巧う。_ 

•お米の量、水加減はまちがっていませんか。 

づ計量カツプでお米の量を確かめる。 

水平な場所で両側の目盛りでか加減ずる。 

=>無洗米を炊く場合は無洗米専用 計量カップを使用ずる。 _ 

♦ご飯をよくほぐしましにか。 

づむらしが終わった！5余分な水分をと[去ずためでさるだけ早くご飯をほぐず。 


•よく洗米していまずか。無洗米は種類によつてはこげやずいものびあります。 
づめか分が残つているとこげるので、水がされいになるまでお米を洗ラ。 


参調昧料などを入れていませんか。 

与調味料はご敵の消乂温度よりおし1温度でこげはじめるので、気になる場合は調味 
料の分量をひかえめにしてください。 


参長時間ひたしていませんか。 - 

づひたし時間が長いと粉米がかま底にたまり、こばやずくなります。 


参感熱部やかま底げ巧れていませんか。 

づミちれていた5をれいにずる。「あとかたづけ J 「お手入れ J (25.26 ぺージ参照） 


参ご飯をよくほぐしましたか。 

づむ5しが終わったら、を分な水分をとばず。_ 

参12時間な上保温していませんか。 

•停電しませんでしたか。 

•しゃをじを入れたままか、をご飯-ご飯をつぎたして保温していませんか。 
•がぶた、内ぶたがきっちりしまっていまずか。 

•炊飯かま、内ぶた、巧ぶた取付パッキンなどは変おしていませんか。 

=> r 上手に保温しましよラ」 （24 ぺージ参照） 

参ぶ < 洗米してレまずか。 

づめか分が残っているとニオイの原因になるので、かがをれいになるまでお米を洗 
ラ。 


も保温び切れる.'.’—を游裝詔寒も *2 秒な上炊飯かまが持ち上がったり、浮いたりした事はありませんか。_ 


な上のことをお調べのうえ、なお異常のあるとさは、お質い上げの販売店またはをよりの当なにご相談ください。 




が量炊飯でこげがでた場合は 
目盛りより少、しをめに水を入 
れて下さい。 


オブラート状の膜が塞の周囲 
に張るのは正常でず。 

(お米か5出たデンプンが膜 
になつたをのです） 


围 
























































































































;-'扔相だを.だ.ぶ即巧ぉ5\/1<下2;:''' 记 . ' 

H 

圓 

織陽^ 

0.09 〜□.日 3( □.日〜 3 .己） 

0.18〜 0.99 (1.0 〜 5.5) 


0.085〜 0.51(0 .日〜 3.0) 

0.17 〜〇.日日り.日〜 5 .日） 

バ ii ' ■ぐぶ! 

:，避-! 

を 

-: 法’;' 

硫潔 

乙60 

290 

f ' 解!: 赛 IT . か;.;鱗 端- 

259 

2已9 


乙35 

235 


3.9 kg 

4.2 kg 

ガ 、ミ 

S 
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ガスコード（ルロ径迅速継手） 


ガスコード （ R 1/4 ネジ接続） 


AC 100 V 50-日 OHz 

V 'パが•ぶこ': 

.消考纖 

< …こ、ご斯:麻:: 


nw 



141 W 

待機時消費電力 1 .SW (消灯時 1.1 W ) 

141 W 

待機時消費電力 '' l.SW (消打時 1.1 W ) 


連続 スパーク点乂 


1.4 m 


立消えをま装置 • 過熱防止装置 

が。. .;:: す’。-‘ 蔥 。：ザ 巧ぶ‘ 智 

計量カップ（白米用-無洗米用各 1 個）•しゃもじ•取扱説明書（保証書付） • r 連結巧」一覧表 


※仕様は改良のため予告なく変更ずることびありまず。 


個別ガス消費量 








おすの職び 


哪 £ i ^ i ^ iigg ? g 5£5 a : 魁お s^aa 




.、い.- ‘ん V .... .7 が./..’ .i;.w マ ! 钟 : =;a 片 

RR-03 己 VKT 吕 

け巧里 ; んごたグお.バ?.、.... .‘V .: . で '..^'':'.'';:.....:.’/ 叫 V ..’ 

RR-055VKT2 

0.940 

1.28 

0.940 

1,28 

0.876 

1.19 

RR-035VKT2-1 

RR-055VKT2-1 

0.940 

1.0 已 

0.940 

1.05 

0.940 

1.05 













































































かおマ法 


挫位：删） 


消耗部品について 


消耗部品はお買い上げの販売店、またはもよりの当社でお買い求めください。 

•炊飯かま f っッ素樹脂加 T 、 

使っているうちに、フッ素樹脂に色むら•パガレができることがありますが衛生上問題はありません。万一食べて 
しまってち食品衛生法の基準内で問題はありません。ご使用に不便ををたすよラになりました5、炊飯かまだけを 
お買いホめ < ださい。 

また、炊飯かまが凸凹になっている場合は、炊飯かまの交換が必要でず。 . 

参その他の部品類 

内ぶた、內ぶた取付パッキンなどび、変お-装化.破損してご使用に不蹈ををたすようになりました5、その部品 
だけをお買いホめください。しゃわじ•つゆ受けなどち同様です。 












MEMO 


MEMO 


函 





■お買い上げの販売店、またはもよりの当社にご連絡ください。 
■別添の r 連絡先 J 一覧表を参照してください。 


サービス(点お•修理など)を巧頼される前に 





輯居される場さ 

pia 

—— 



■裏表紙が保証書になっています。 

■当社は保証書に記載してあるよラに、機器の販売後、機器に故障がある場合、一定期間と一定条件のもとに、 
無料修理に庶ずることを約まいたしまず。（詳細は保証書をご覧ください。） 

■保証書を紛失されますと保訪期間巧であっても修理費をいただく場合びありますので大切に保管してください。 


転居にともなう調璧や改造に有ずる費用は保証期間内でち有料となります。 


ガスの巧巧び異なる化域へ拓居される惕食は、溫舊•巧造の化愛びありまず。転居先のガスの 
種類をお招!のラえ、巧居巧のをよ0のガス事業をにご相談ください。 


. .がをず縣 r . 


■ガスには都市ガス数種類および L P ガスの区分がありまず。 


■27 〜29ぺージの「故障.異常の見分けちと処置方法」の項を見てをう一度ご植認ください。 

■ご確認のうえ、それでも不具合な場合、あるいはごす明な場合は、ご自分で修理なさ日ないで、化ずガス栓を 
閉じてから、お買い上げの販売店またはもよりの当社にご連絡ください。 

※アフターサービスをお申しつけの際は、巧のことをお巧らせください。— 

① 製品名.ガスの種類 ④ごは巧-お名前.電話番号 

② 形式の呼び（銘板表示のもの） ⑥訪問ご希望日 

③ 故障または異常の内容（でさるだけくわしく） 

■お客様の個人情報の取り扱いについて 

•当社は、お客様よりお知らせいただいたお客様のお名前•ご往所•電話番号などの個人情報を、サービス活動 
およびま全点検活動のために利用させて頂く場合がございますのでご了承ください。 

•当社は、機器の修理や点検業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使 
のためお、要な場を、その他正当な理由がある場合を除を、当社]ツがの第兰者に個人情報を開示•提供はいたし 
ません。 

■定期点検のずずめ（有料） 

安むしてお使いいただくために、定期的に点検を受けてお手入れされることをおずずめいたします。 


電源プラグを抜を、さ部の巧れを取除き、十分に乾燥してか5ほこりなどの異物が入らないようにビニールに包 
み、お買い上げになったとさの箱に入れ湿気やほこりの少ないところへ保管してください。 

特にガス通路部（ガス接続口）には、ほこりが入ってガス通路をつま5せないように、お買い上げになつた際に 
取付けられていたキャップをガス接続□にはめてください。 

アフターヴービスについて 


長期間使わないときは 


困つたとをは 


困 















游本本本希本本本本本奔希奔ホ本々ホホホホ布ホホ本淹布ホホ本ホホホ本ホホ本本ホ希ホホホホ本ホ乖お 
扭 - う 

t お式の呼び RR-035VKT2- RR-055VKT2 ’ f 

；| RR-035VKT2-1• RR-055VKT2-1 
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が 

将 

が 


が 

括 
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が 
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S 


S 


を 


I 


リンナイ電子ジヤー付ガス炊飯器 


保証書 


を 

み 


この製品は厳密なる品質管理および検査を経てお届けしたをのでず。 

本奮は、お客様の正常な使用状態において万一故障した場合に、本書記載内容で無料修理を行ラこ 
とをお約束ずるをのです。 

記 

1. 保証期斷ま、お買い上げの曰か61年間とし、機器本体を対象とします。 

保班期間中故障び発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの敵売店に修理をご依頼ください。 

ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。 

ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理が依頼でさない場合には、別添の「連絡先」 
一覧表をご覧の上、おおくのリンナイ支社-支店-営業所-出張所にご相談ください。 

本保記書は再発行いたしませんので大切に保をしてください。 

保証についての規定は下詔をご覽ください。 


1 


を 


無料修理規定 


1. 取扱説巧書、本体張付ラベルなどのを意書に巧った正常な 
巧巧状態で故障した場合には、お買い上げの販売店または 
もよりの脾社窓□びお料修理いたしまず。 

吕.保記期間内に故障して無料條理を受ける場合は、お買い上 
げの販売店にごか頼の上、出張修理に際して本書をご提示 
<ださい。 

なお、離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行っ 
た場合には、出張に要ずる実費を申し受けます。 

3. 保証期間內でを;欠の場合には有料修理になります。 

(イ）使巧上の誤りおよび不当な修理や改造による故障およ！ 
損傷。 

の）お買い上げ後の取付場所の 細、： 下などによる故障お' 
よび損傷。 

( A ) 义災' 水害' が御 姗変、公害や異 

常電圧による 巧贸 をよ 傷。 

じ）一般家庭 切が f ( mf ^. m 用、車両、 

船舶 ツ a # 載レに g 用ち 幻挺填 ヴ損傷。 

お買し 



(へ) 夕賽 にお買い上げ年 呂过、 lag 店るの記入のない場合あ 
る V は字句を 書さ^ ら 合。 

( 卜) \ 指是5： [の 燃料^ 用 pg (電圧)の使巧にぶる故障および 

(チ）ご Ip 居など I 夫ぶ る熱量変到こ伴う改造 • 調整の場合。 

4. ^9<^日本副ろにおいてのみ有効です。 

rhis warranty is v^lifUsnly in Japan. 

巧ってこの保扭書 1 こよって 
巧 証書^^ 咕 者 ぉょびそわ 冊の 
事業音に 巧で!る^^ 法律上 夕ち 利を翻 限ずるち のでは 
ありません。 な i ^巧間 iKi 邀0 i 殖などについてご不明の 
場合は、 阵眉 い上 I 诗，爾始まが 渝 添の「連絡先 J —覧表 
を ご覧み 上、 f おお <么リン 末イま 社.ま店.営業所•出張 
巧にお 舌し V # をぐ ださしん。 

※な 郭卿續が 部品の保有期間にっい 
て詳 (巧 4 心 ジをご i ； く /feu 


ぉ買し \ h ば 巧 

/ ^ /つ 年'! 曰 

販売 名/ 

/ /八\ \ \ 

扱 


住 ^ ) 


者 


單話 番号'^ 

巧 



お額へ 

この保註書をぉ受取りになるとをのぉ買^ h 上げ曰、販売店名、 


扱ち目日び記入してあることを確認して < ださい。 


II ン t イ株式会社 

干454 -0 前2名ち屋市中 j 11区福住町2番26号 
TEL 代表 052 (361 ) 8211 
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游ホホ半ホホホかか泌ホホ率李ホ单本化此ホホホ半典ホ波ホホホ单ホホか举かホホかホホ每ぉホホホかを 


連絡先 


本 なな 052 ( 361 ) 821-1 f 454 0802 を巧匡市中 j 11 区福住巧 2 番 2 日号 東北まな 

関東でれが] 3 ( 347。9047 t 140 - 00D3 東京都蟲 j II 区南大井日了目 22 番 7 号 札幌ち店 

大森ベルポート E 館に F 新谓安店 

東京ま:店巧 03 ( 3471 ) 9047 巧地-孤日 3 東京都品 j り区南大井 6T 目 22 番 7 号 中部ま社 

大森べルポート E 館 1 2F 関西ま:な 
化関東ま店巧 048 巧 67 ) 4321 干 331 •孤。さいたま巿化区吉野町 1 了目 396-1 広島ま巧 
東関東を店 0043 ( 273 ) 3360 干 261 •孤 2 目卞葉市美お区寫お西 2T 目 7-1 高お玄店 

南関東ち店 a045 ( 320 ) 3051 〒巧 1 - 0 配日横庚巿神奈"|区云ジ巧上町 4 番 10 号几州ま社 


な 022 ( 23 の 83 巧刊 84 - 0 孤 2 
» 011 ( 281 ) 2506 〒腑 0-0031 
0025 ( 247 ) 6610x950-0864 
饼班巧 ㈱ 孤の干 454-0802 
»08 ( 6786 ) 3601 巧甜伽 14 
© 082 ( 277 ) 5131 巧 33-0833 
0087 ( 821 ) 8055 巧 60 - 0 日随 
な 092 ( 281 ) 3234 干 812-0029 


仙台備林区卸町東 1T 郎 -S 
ホし幌市中巧区化一を載巧 
新潟丽区柴巧 2T 印 -74 
ち古屋帝中 j 11 区福な町 2 番 26 号 
大阪巿西区化堀江 3T 圉 10 番 21 号 
に資巿®区商王センター 3T 目 4 ま 21 号 
高松市福岡お 2T 目 11 番 6 号 
福岡巿博を区ち門戸扣 ' 2 番 3 号 
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